
GRUNDIG (Radio Werke Fiirth/Bay) - Mod. UKW*Concert-Boy 57. Apparecchio portatile del tipo a modulazione d’ampiezza e di frequenza. Gamme d’onde lunghe, medie, corte 
ultracorte (FM). Medie frequenze a 468 kc/s e a 10,7 Mc/s. Alimentazione con pile a secco incorporate, dalla batteria d’accumulatori o con teneione alternata della rcte-luce. 




































